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V. 

EINRICHTUXG 

der in einem Fenfter transverfctl ange- 
brackten, auf Kupfertafel III im Profit 
abgebildeten Aeolusharfe des Herrn 
Dr . Langguth, Prof der Phyf. 
in Wittenberg. 

ABCDE ftelJt rlas Profil oder den fenkrech- 
ten Querfchnitt der Aeolushaife felbft vor. 

EFHKC das Profil des darQber befindlichen 
Kaftens, welcher beftimmt ift, den Luftzug zu ver- 
ftarken oder zu moditiciren. 

Die Aeolusharfe ift 44 Zoll lang; ihre Tiefe 
oder Breit e>AB betrugt 8 Zoll, und ill re llohe AF 
105 Zoll, Sie wird fo in das Fenfter gefteilt, dafs 
die Seite B K nach der freien Luft, die Seite AF 
nach dem Zimmer zu fieht, 

DM ift der transverfal ftehende Refonanzbo- 
den, der auf alien Seiten auf Unterlagen P , P, die 
etwa | Zoll dick feyn konnen, geleimt ift. An je- 
der Seite fteht auf demfelben ein etwa £ Zoll bo* 
her Steg NO aus hartem Holze, der unten dick, 
oben zugefcharft ift, und 1§ bis 2 Zoll von den 
Seitenwanden. eutfernt feyn kann. Auf diefen Ste- 
gen liegen 10 Darmfaiten, die auswendjg‘an Hak* 
chen gehangt und durch Wirbel gefpannt werden* 
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&JIKC ift ein Schieber, der fich nacb oben 
hin auffchieben lafst, und mphr oder weniger ge- 
offnet wird, je nachdem der Wind, der die Saiten 
trifft, ftarker oder fchwacher feyn foil. 

Zugleich lafst fich die obere Decke FG , nebft 
den an ihr befeftigten Seitenbreftchen FOG , nm das 
Gelenk G aufklappen, um denLuftzug ftarker oder 
fchwacber hindurchziehn zu iaffen. 



